寸法 図 壁 掛け 金具 取り 付け 時 の 寸法 
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壁掛 け 金具 取り 付け 時 の 寸法 
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・ 本 機 に 接続 する ケー ブル や コー ド を あら か じ め 接 続 し て か ら 
アン グル の 取り 付け を 行っ て くだ さい 、。 


壁掛 け 金 具 AN-52AG6 使 用 時 
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336( 転 倒 防止 金具 収納 時 ) 
359( 転 倒 防止 金具 使用 時 ) 


金具 取付 ビ ピッチ は 
400mm で す 。 


